Sechster Abschnitt.
fur Silber.....' .   a = 1,850,
fiir Wismuth.....a = 0,046 *).
Beim Silber wiirde also schon nach y4 Secunde in der Tiefe von 1 cm die Temperatur auf die Halfte gesunken sein, wahrend in der Tiefe von 1 m dazu fast eine Stunde erfordeiiich ware. Beim Wismuth sind die entsprechenden Zeiten etwa acht Minuten und l^a Monate.
Wir heben noch die Folgerung hervor, von der wir spater Crebrauch zu machen haben, dass die Function
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eine particulare Losung  der Differentialgleichung §.  36  (2) ist.
§.38. Abkiihlung durch Leitung nach aussen.
Wir behalten die Voraussetzung bei, dass der Anfangszustand <B(#) nur fiir positive x gegeben sei, nehmen aber an, class der Leiter bei x = 0 mit einer Umgebung der Temperatur 0 in Be-riihrung steht, gegen die er das aussere Leitvermogen h hat. Wir haben dann die G-renzbedingung §. 33, IV. anzuwenden: du
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fiir x = 0.
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Wir nehmen die Losung nach §. 36 (10) in der B'orm an:
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da,
aus der wir durch Differentiation nach x erhalten:
d x
und fiir re = 0:
x) Diese Zahlen eind dem Lehrbuch der Pbysik von Riecke (Bd.  2, S. 451) entnommeti.